RONISLAWA GEBAUER 


urodzona w r. 1849, 


opatrzona SS. Sakramentami, po krótkiéj a dolegliwej slabosci, zasnela w Panu 
dnia 7 Czerwea 1887 roku. 


W nieutulonym smutku i żalu pograzeni wuj, brat i siostra, zap szaja Krewnych, Przyjaciól, 
Znajomych i pobożną Publiczność na pogrzeb odbyć sie mający w Piatek dnia 10 Czerwca b. 1 


o godz. 4 popoludniu z domu pod l. 30 przy ul. Mikołajskiej wprost na Cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO 


w Sobotę dnia 11 b. m. o godzinie 11 rano w Kościele Najśw. Maryi Panny, przed Panem Jezusem Ukrzyżowany 
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W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


